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A New Species of Mussaenda from Mountain EmeiQSichuan 

ZHU Zheng-Yin ZHU Shi-Jie 
D Sichuan School of Chinese Materia MedicaQEmeishan 614201D 

Abstract A new species of the family RublaceaH Mussaenda Linn. []\J\hissaenda emeiensis Z. Y. Zhu et 
S. J. ZhuQfrom Ernei mountain Sichuan[]China is described. 
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Mussaenda emeiensis Z. Y. Zhu et S. J. ZhuO 
sp. nov. 

Species proxima M. esquirolli Levi a qua ramulis 
juvenilis longo brevique puhescentihus0stipulis late 
ovatis vel triangulari-ovatis apice acutis vel cuspida- 
tis[]cymis multifloribus confertis compositis[Joiiis flori- 
um oblique ovatis vel ellipticis apice obtusis vel acutis 
petioiis 8-12 mm longis[]tubis corollarum breviori- 
busQstigmatibus absconditis[]baccis ellipticis differt. 

Frutex superus declinatus 3—5 m altusQrami pla- 
ni vel demissi ranniii juvenili longo brevique pubes- 
centes. Folia opposita chartacea late ovata vel late 
ovato-elliptiea ad late elliptica 7-10 -200 cm lon- 
ga 4. 5 - 10 - 15[] cm lataOapice acuminata vel acu- 
taObasi cuneato-angustata vel late cuneata saepe inae- 
qualaOmargine integra0supra viridulaO subtus palles- 
centaOutrinque pilosa nervis multiplosis tandem gla- 
brescentibusO costa supra conspicua subtus convexaO 


nervis lateralibus 7-9-jugis supra conspicua subtus 
convexa sursunt curvinerisOpetiolis 2-3.5 cm longis 
brevibusque pubescentibusO stipulae late ovatae vel 
triangulari-ovatae 6-7 mm longae0apice acutae vel 
cuspidatae raro lobatae extus longo brevique pubes- 
centes. Cymae ramosae apcales confertae multiflorae 
compositaeO pedunculi dense pubescentesO bracteae 
ovato-lanceolatae 8-10 mm longae apice acuminataeO 
bracteolae lanceolatae 4-7 longae apice acuminatae 
extus ubique pubescentiae intus glabraeQ pedicelli 
circ. 2 mm longi pubescentesOcalyx tubus circ. 4 mm 
longus pubescens apice 5-lobus01obis oblongo-lanceo- 
latis vel lanceolatis 8-10 mm longis 2 -2. 5 mm latis 
extus pubescentibus intus glabris nervatis conspicuis 
foliisOflorium oblique ovatis vel ellipticis 2. 5 -5.5 
cm longis apice obtusis vel acutis basi late cuneatis 
utringue raro pubescentibus vel glabris petioiis 8-12 
mm longis0eorolla aurantia vel flava0tubo sursum am- 
pliato 1—1.1 cm longo extus denae pubescenti intus 
ampliato dense clavato-piloso apice 5-lobo01obis late 
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Fig. 1 Mussaenda emeiensis Z. Y. Zhu et S. J. Zhu sp. 
nov. 1. Flowering branchQ 2. StipuleQ 3. FlowerQ 4. Calyx and 
pistilQ 5. Fruit 

ovatis 3-4 mm longis circ. 3 mm latis extus pubes- 
centibus intus verrucosi s[]s(am i na 5 corollae tubis su- 
peris ampliatis aflixisQ filamentis brevibusQ antheris 
linearibus 3-4 mm longis abscondilisQovaris inferis 
2-locularibusQovulis muitis in quoque loculis stylis 
corollarum tubis subaequilongis stigmatibus bilobis 
glabris abscenditis. Baccae eliipticae circ. 10 mm lon- 
gae circ. 8 mm diam. raro pubescentes. 

Sichuan[]Mt. Emei alt. 700 - 900 m Z. Y. Zhu 
128$] Type in Sichuan School of Chinese Materia 
MedicaQQibidem Z. Y. Zhu 1285[jin mixed forests on 
slopes. 
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□ □□□□□□□□□□□□□□ 7~10 - 20Q 
cmQQ 4. 5 ~ 10 ~ 15 □ cm []D □□□□□□□□□ 
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□ □□□□□□□□□□□□ODD 7-9Q QQ Q Q 
DDDDDDDDDDDDDDD 2-35 cmDD □ D 
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D 00 8-10 mmQD 000QQ00000QQ 4-7 
mmQD ODOOOOODOODQQDOOQDOQ 
D 2 mmQD DDDDDDDCDD 4 mmQD Q D DD 

□ 5QQQQQQQQQQQQQQQQ 8-10 
mmQD 2 - 2. 5 mmQQ DQDDQDDDDDQQQ 

□ EDDDDDDDDDDD 2. 5-5. 5 cmQQ Q Q 

□ □□□□□□□□[□□□□DDDDDDDD 8 
-12 mmQQ QQQDDQQQQQQDDQDQ 
Q QD 1—1-1 cmQQ QQQDQQDQDQQQQ 

□ □□□□□□□□□□ 5QDDQQQDDQ 3- 
4 mmQQ D 3 mmQD □□DDDDDDDDDDD 
0 0 00 D 5QQDQQQDQQQQDQDQQQ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3-4 

mmQD □□□□□□□2QQQQQQQQQQQQ 

□ □□□□HD 2QQQDDQQQQQQDQQ 
Q Q 10 mmQQ Q Q 8mmQQ QDQQQQ 6-7 
D QQ Q 7 -8 Q Q 

ODD i^QQ M. esquirolii Levi. QQ Q QQ Q Q 
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